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An ISO 9001:2008 Certified Company 


Different Types of 
Stainless Steel Pipes 


e Stainless Steel 202 Pipe 
e Stainless Steel 304 Pipe 
e Stainless Steel 304H Pipe 
e Stainless Steel 304L Pipe 
e Stainless Steel 316 Pipe 
e Stainless Steel 316L Pipe 
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An ISO 9001:2008 Certified Company 


Applications of 
Stainless Steel 202 Pipe 


e Water & Gas Industry 

e Oil and Gas Industry 

e Pulp and Paper 

e Buildings Construction 
e Petrochemical Industry 
e Aircraft Industry 

e Automobiles Industry 
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Manufacturer in India A 
Pearl Pipe India 


Different Types of 
Inconel Pipe in India 


e Inconel 600 Pipe 
e Inconel 601 Pipe 
e Inconel 625 Pipe 
e Inconel 690 Pipe 
e Inconel 718 Pipe 
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An ISO 9001:2008 Certified Company 


Specifications of Copper 
Nickel 90/10 Pipe 


e Standard: ANSI/ASME B36.19M 

ANSI/ASME B36.10M 

Size: 1 / 8" NB - 24" NB 

e Thickness: 0.3mm - 50 mm 

e Outer Diameter Pipe: 6.00 mm 
OD up to 250 mm OD, Sizes up to 
12” NB 
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Stainless Steel Welded 
Pipe Manufacturer in 
India - Pearl Pipe India 


Applications of SS 
Welded Pipe 


Petrochemical Industry 
Aircraft Industry 
Automobiles Industry 
Marine & Industrial 
Water & Gas Industry 
Oil and Gas Industry 
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Specifications of 
Inconel 625 Pipe 


e Size: 12”NB TO 140”NB 

e Schedule: SCH5, SCH10, 
SCH40, STD, SCH80, SCH160 

e Length: Choose between 
Single Random or as Required 
Length option. 


Q in) © www.pearlpipeindia.com 


